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MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN 


Voorgesteld 16 juni 2016 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat DELTA verzoekt om financiële steun voor het 
openhouden van de kerncentrale Borssele; 

verzoekt de regering, te onderzoeken wat het totaalbeslag op de 
overheidsmiddelen is van het nu sluiten van die kerncentrale en van het 
openhouden van de kerncentrale Borssele tot het einde van de levensduur 
in 2033, en de Kamer hierover te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Tongeren 
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